
TELEFUNKEN RADIO TV - Apparecchi modd. MIGNONETTE MF prima serie e DOMINO terra serie. Sintonia a permeabilita variabile. Onde medic c corte a 25 e a 50 metri. Onde 

corte a modulazione di freqnenza. Medie frequence a 468 kc/s e a 10,7 Mc/s. Potenza d’uscita 4 watt. 



































